gpi. 


Jan Oszacki 


Doktór Medycyny, Chirurgii etc. 
przeżywszy lat 46 po krótkićj i ciężkićj chorobie opatrzony SS. Sakramentami zmarł w dniu 19 marca 1877. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła w Krzeszowicach nastąpi w dniu 21 b. m. i r o godzinie 10 rano, a po odbytem nabożeństwie na cmentarz 


tamże. Na który to smutny obchód rodzeństwo zaprasza krewnych, przyjaciół zmarłego 1 pobożną publiczność. 


Kraków — W drukarni Wł. L. Anczyca i Sp. 


